Mgr inż. Zofia 


jdukiewicz Psars! 


opatrzona Sw. Sakramentami, zmarła 14. XM. 1983 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek 19 grudnia br. 
o godzinie 12.30 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 
na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona w żalu: 


RODZINA 


